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I.   Die Gase.
also
LQI ^= 160-427 -—'68320 in kg
fur 1 obm Luft v*on 0° 760 mm.
In Abschn. 24, Beispiel 4, ergab sicli unter Annahme unveranderlicher spez. Warme ^ = 850° (also um 82° mehr), 3^ = 4*2,8 at (also 3,2 at mehr).
Der Einfiufi des veranderlichen cv auf die Temperatursteigerung 1st in diesem Falie ziemlich erheblich, auch in der Endspannung 1st er bemerkbar. — Fig. 64 Abschn. 35 laBt den Unterschied des Druckverlaufs erkennen.
2. Bei den Verdichtungsgraden, wie sie in Gasmotoren vorkommen (bis etwa -1/, des Anfangsraumes) ist der EinfluB der Veranderiichkeit von cv auf die Verdichtungslinie nock verhaltnismaBig gering. Fig. 41 zeigt das Diagramm eines Leuehtgasmotors mit 6,84facher Verdichtung. Unter Annahme von 90° Anfangstemperatur steigt die adiabatisch berechnete Temperatur im Verhaltnis 1:0,4716, also auf Ti = 770, ^ = 497°, der Druck auf das 14,5 fache. Unver-anderliches cv ergibt mit A; =1,40 eine Endtemperatur von 509° und eine (berechnete) Drucksteigerung von 14,72. Die Endspannung nach demDiagrarnm fallt mit diesem Wert zusammen.
Fig. 41.
Die von Punkt a aus, Fig. 41, berechnete Verdichtungslinie (gestrichelt) lauft etwas unter der Diagrammlinie. Die Adiabate mit & = konst. -—1,4 fallt fast genau mit der letzteren zusammen. Der EinfluB der Kiihlung ist demnach nicht nachweisbar, es scheint wahrend der Verdichtung ehcr Warmc aus den Wandimgen an das Gas iiberzugehen.
3. In dem Leuchtgasmotor Beispiel 2, Diagramm Fig. 41, vergroBern die Feuergase wahrend der Expansion ihren Raum von A bis J5 auf das 3,5 f ache. In welchem Verhaltnis mii8ten bei adiabatischer Ausdehnung Druck und Temperatur von A bis B fallen? Den Verlauf der Adiabate in Fig. 41 einzu-zeichnen.
Die Temperatur T0 bei A berechnet sich nach der Zustandsgleichung aus der Temperatur T' beim Anfang der Verdichtung (rechtes Ende des Diagraming)
f)V                                                                           tyl)
zu T0= T1 • ~—,.    Mit dem Werte des Quotienten    -r-~.> aus dem Diagramm er-
p V                                                            p v
gibt sich der Mindestwert f0 = 1700° (fiir f -~ 50°).
Fiir das adiabatische Temperaturverhaltnis bei A und B gilt
''            '  jf       i
'"0
Bei den Verbrennungsprodukten von Leuchtgas 1st nach Abschn, 14 etwa
Jf     -----    f    A         /y         •        '
K°- '•*   *• "10000ener, in Warme verwandelter mechanischer Arbeit eine neu gebildete Warmemenge von 1/427 Cal.
